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家用和 类似用 途 电 器噪声 限值 
电 动按摩 器的特 殊要求 

1 范围 

本标准 规定了 注水式 足部按 摩器、 按 摩椅、 按 摩床、 不带 捶击按 摩垫、 带捶击 按摩垫 的噪声 限值要 
求、 测 试方法 与声学 环境、 测量 仪器、 被测 器具的 运行与 定置、 声 压级的 测量、 声 压级和 声功率 级的计 
算 及在产 品上的 标识。 

本标 准适用 于家用 和 类似用 途 电动按 摩器。 

本标 准不适 用其他 用途按 摩器。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓 励根据 本标准 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 4214.1-2000 声学 家用 电器及 类似用 途器具 噪声测 试方法 第 1 部分： 通 用要求 

3 噪声限 值要求 

电动按 摩器噪 声限值 （声功 率级） 应 符合表 1 的 规定： 



表 1 



产 品类型 


噪 声限值 dB (A) 


按摩椅 


62 


按摩床 


60 


带捶击 按摩垫 


65 


不 带捶击 按摩垫 


60 


注水 式足部 按摩器 


68 



4 测试方 法与声 学环境 



测试方 法与声 学环境 应符合 GB/T 4214.1-2000 第 4 章的 要求。 
5 测 量仪器 

测 量仪器 应符合 GB/T 4214.1-2000 第 5 章的 要求。 
6 被 测器具 的运行 与定置 

被 测器具 的运行 和定置 应符合 GB/T 4214.1-2000 第 6 章的 要求。 

测试 条件应 当预先 选定， 并 在测试 期间保 持恒定 不变； 器 具应处 于正常 使用的 典型方 式下工 作或试 
验 要求的 条件下 工作。 

7 声压级 的测量 

声压级 的测量 应符合 GB/T 4214.1-2000 第 7 章的 要求。 （距离 0.5 米） 

对 于基准 体的每 一边长 不超过 0.7m， 台式或 落地式 器具和 手持式 器具， 按 GB/T 4214.1-2000 7.1.4 
的方法 测量， 半球 测量面 的半径 r 釆用 1.5m。 

对 于自由 放置的 落地式 器具按 GB/T 4214.1-2000 7.1.1 的方法 测量， 测量距 离釆用 lm。 
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对于基 准体的 长和宽 不超过 0.4m， 且高 不超过 0.8m， 靠 墙放置 的小型 落地式 器具按 GB/T 
4214.1-2000 7.1.5 的方法 测量， 测 量面的 半径为 1.5m. 

8 声压 级和声 功率级 的计算 

声压 级和声 功率级 的计算 应符合 GB/T 4214.1-2000 第 8 章的 要求。 

9 在 产品上 的标识 

电动按 摩器的 噪声值 应标注 在产品 的铭牌 或说明 书上。 

实测 值与明 示值的 允差不 应超过 + 3dB， 且最 高不应 超过限 定值。 
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